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En gulse d’introducttion, M. Siegwart affirme que le probleme "Barclay" 
est provisoirement regle et que rien ne presse dorenavant. 11 insiste 
sur le fait qu'il faut etudier la possibilite de donner une meilleure 
Information au consommateur concernant toutes les cigarettes. 

Äpres de nombreux palabres, souvent penibles, il est neanmoins decid£ 
de faire des etudes du genre : 

a) > etude retention nicotine par les filtres (prop. Schiatter / Boder) 

b) dtude bouche style AFSG: / Herzfeld (prop. Aubort) 

Rien n'a <§te ddcide concernant le "design" de ces etudes, ni qui va 
les faire. Il semblerait que les laboratoires cantonaux ne peuvent pas 
officiellement entreprendre ce genre de travaux, car ils ne sont pas 
autorise a utiliser des etres humains (ni des animaux l) pour leurs 
etudes. 
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De plus, il a beaucoup ete question de savoir s'il serait judicieux 
d'ajouter d'autres substances aux "Data". Les deux chimistes eantonaux 
prdsents pensent qu'il serait hautement souhaitable d'y ajouter le GO 
et le NO. M. Aubort a insist<§ sur le fait qu'il faut serieusement 
studier la possibilite d*informer le consommateur concernant le 
Probleme de la fumee secondaire. A la question de savoir si 
l'impression sur les paquets d'autres substances que goudrons et 
nicotine ne serait pas plutöt une confusion supplementaire pour le 
consommateur, Mw Siegwart r£pond qu'il est tout ä fait conscient de ce 
Probleme et que le seul moyen de vulgariser ces informations est de 
cr£er un index qui permettrait de classer les marques en categories 
(ceci ressemble etrangement ä l'indice Herzfeld). 

En r£sum<§, je pense que les discussions du groupe prennent une 
tournure non d^siree et comme je l'avais suppose, le probleme 
"Barclay" n'est plus au centre des debats. 

Concernant la Position de la zone de Ventilation', l'etude du 
recouvrement par les levres n'a pas propos£e, il n'y a donc, a mon 
avis, pas d'urgence ä entreprendre la modifications de nos produits. 


La prochaine s£ance a £te fixee au 6 novembre 1985. 


Meilleures salutations. 
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